TELEFUNKEN (SIEMENS) 

Mod. 530-535 

PRELIM 1NARI. — Prma di iniziare la taratum bisogna girare 
II regofatore di volume al masBi.no (tutto a destra) e cos! pure al mas* 
si mo la salettiviti va riabile (frecJa In rllievo suila man a pc fa cent rale 
tutto a sinistra). La taratura si deve eaeguire con chassis smontafo a 
quindl « senza la seal a ». Fercid h Indfroensablle I'uso di una scala fit* 
tlzla {fig. 1), che deve poter esse re ffssata sulto chassis, deve aver 
un indree applicable sulfa treccia di comando, fd Inflne deve riporta re 
esaftamente i punti di riferimento per la taratura. 
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Fig, 1 , 

Si gira la manopola di sintonla finchi il condensate re variablie 
viene portato nella poalziorte <t chluao » (rotore complete merits girato 
nelEo state re), 

SI porta ora Pindrce aul segno O ( 515 ) (fig. 1 } e lo si fissa alia 
treccia di comarido, 

TARATURA DELLE M F.— Si iniila ora la taratura portando 
il commutator# nefla poslxlone « onde medic » e regol&ndo Foscillaiore 
suila frequenza di 469 kHz. Si tara prima il II circuit# di M. F colie* 
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g&ndo FoscMIatore alTapparecchfo da tara re fra grfglla della WE 10 « 
massa. Si regolano le vltl 48 e 49 (Fig. 2) ffno ad ottenere 11 maselme 
segnale. 

Si passa ora alia taratura del I circuit# di MF., spostando il colle- 
gamento del I'oscillators datla griglla della WE 19 a quel fa della WE 20. 
Si regolano le vltl 41 o 42 (fig. 2) fine ad ottenero il mastimo segnale. 

Si rttoecano ora ntiovannente, man ten err do IJ college men to dell'o- 
sdllatora sulfa grfglia della WE 20 t la vltl 43*48 Indi quelle 41-42 tiro 
ad ottenere un segnalo mass!mo Invarlabilsw 

Si pass# ora alia taratura del circuit! di AF. 

TARATURA DELLE OM. — La taratura si fa in duo punth 
sii 580 e 1400 kHz, €i Enizia da 530 kHz regol&ndo roacillatore su tale 
frequenza, col fegan dole alio press « antenna » a «terra s dell’appa- 



Fig, 3, 


recchlo da tarare e portando pure I’indice suf segno corHspondente di 
5BO (vedi fig, 1), 

St regols.no le vltl 27-7-8 (fig- 3) lino ad often ere un segnale 

mass! mo. 

Si ritoccano ora nuovamente le vltl 27*7-3, Indl I compensator I 
29-9-10, su 5S0i rispettivamente su 1400 kHz, sfno ad ettenere un se- 
gnafe massimo Invariable. 

TARATURA DELLE OT. — Anche In questo campo ia taratura 
si fa in due punti; su 3,7 e 8,5 Me. 31 Inizia da 3,7 Me rggolando Poscil- 
fat ore gii coflegato all’apparecchio come sopra, suila medesima fre¬ 
quenza, spostando il commutator# su onde tropical! e IMndfce In corri- 
spondenza del segno 3,7 suila scala (fig. f). 

SI regolano le vltl 31 m 12 fine ad ottenere un massimo segnale. 

Si tara ora su 8,5 Me regol&ndo I’oscHlatore su tale frequenza e 
• poetan do I'irdice in cornspondenza del segno 8,5 suila icala (fig. 1), 

Si regolano i compensator! 32 e 16 (fig. 2 e 3) si no ad ottenere 
un massimo segnale. 
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